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32. S3wctarattto» Facility {Qmm} 

€00 «$ . ft* #$1$*00 

23* Casss* am I^s&omtexy 

6.000 a*. ft* €$20*00 {SfmiMl S^slpaeat) 

24* Tim Station 

far Fisa frrnck, tafeulaaea and i^uarter* foar flat 
13* Mdiiiaml sfewaet ifcaUilsf 

4.000 a*. ft. #$10*00 $40,000 

96© a*, ft* *$12.00 11,900 

4,000 •%* yel# Waek tog 

7*830 

26* Daat MUlativa 

27 * Bacraatloo ftaSlltla* 

daaasnaant ffcmlAaa tonoo Qaoaaat ( 3 fe«*ts*} 
#$22»O0 s*. ft. 

16 . Nc*a Control Ttmtet 
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